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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 294 

15 Ιουνίου 2007 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
Αριθμ. 1559 

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας προκηρύσσει 
δημόσιο διαγωνισμό, με ανοιχτή διαδικασία, με σκοπό 
την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: 
«ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟ- 
ΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΗΛΙΟΥ» προεκτιμώμε- 
νης αμοιβής 68.501,16 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ που θα διεξαχθεί σύμφωνα με το άρθρο 7 του 
ν. 3316/2005 και τα εκτελεστικά αυτού διατάγματα και 
αποφάσεις, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία απο¬ 
στολής της παρούσας περίληψης για δημοσίευση στον 
ελληνικό τύπο και το Δελτίο του ΤΕΕ και καλεί κάθε 
ενδιαφερόμενο να υποβάλλει προσφορά σύμφωνα με 
τους όρους της προκήρυξης. 

Η μελέτη θα χρηματοδοτηθεί από το ΠΕΠ Θεσσαλίας. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οι φάκελοι συμμετοχής 
που θα έχουν υποβληθεί ή σταλεί ταχυδρομικά με συστη¬ 
μένη επιστολή στο πρωτόκολλο της Νομαρχίας Μαγνησί¬ 
ας μέχρι 8.8.2007 (ημέρα Τετάρτη) και ώρα 10:00 π.μ. 

Η ταχυδρομική διεύθυνση αποστολής των φακέλων 
συμμετοχής είναι: 

Διεύθυνση Προστασίας Περιβάλλοντος της Νομαρ¬ 
χιακής 

Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας 

Λαρίσης 215 Βόλος 

Τηλ. επικοινωνίας 24210-92603 

1. Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν φυ¬ 
σικά ή νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή 
σε κοινοπραξία που θα συσταθεί, εφόσον τα ίδια ή τα 
μέλη τους (επί συμπράξεων ή κοινοπραξιών): 

α) είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Μητρώα Μελε¬ 
τητών ή Γραφείων Εταιριών Μελετών και διαθέτουν 
πτυχία: 

• πτυχίο τάξης Γ για την κατηγορία μελέτης 27 (πε¬ 
ριβαλλοντικές μελέτες ) 

β) προέρχονται από χώρες μέλη της Ε.Ε ή του Ε.Ο.Χ 
που τηρούν αντίστοιχα μητρώα, σύμφωνα με το άρθρο 
52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και είναι εγγεγραμμένα σε 
τάξεις και κατηγορίες μελετών αντίστοιχες με εκείνες 
της ανωτέρω παραγράφου 18.1 .α 


γ) προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε.Ε ή του Ε.Ο.Χ 
που δεν τηρούν μητρώα των προηγουμένων παραγρά¬ 
φων ή κράτη, που έχουν κυρώσει τη συμφωνία για 
τις δημόσιες συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου, που είναι εγγεγραμμένα στα Επαγγελματικά 
/Εμπορικά Μητρώα του Παραρτήματος IX της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ ή στα αντίστοιχα μητρώα των χωρών τους, 
και διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που 
απορρέει από την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών 
-Εταιρειών / Γ ραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχικό δυ¬ 
ναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, 
κατά το άρθρο 39 του ν. 3316/2005 ως εξής: 

Για την κατηγορία μελέτης 27 τάξης Γ ένα στέλεχος 
με τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη εμπειρίας. 

2. Ο καθαρός χρόνος εκπόνησης της μελέτης ορίζεται 
σε 4 μήνες ενώ ο συνολικός χρόνος εκπόνησης της 
μελέτης ορίζεται σε 6 μήνες. 

3. Η συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή της μελέτης 
ανέρχεται σε 68.501,16 Ευρώ με ΦΠΑ και αφορά την 
αμοιβή για μελέτη κατηγορίας 27 τάξης πτυχίου Γ (Πε¬ 
ριβαλλοντικές μελέτες) 

4. Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να κα¬ 
τατεθεί εγγύηση συμμετοχής σε ποσοστό 2% επί της 
προεκτιμώμενης αμοιβής, ήτοι 1.151,28 Ευρώ. 

5. Τα τεύχη που συνοδεύουν την Προκήρυξη διατίθενται 
από την Νομαρχία Μαγνησίας τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες στη ως άνω διεύθυνση έναντι ποσού 20 Ευρώ. 

6. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα 
παραπάνω τεύχη μέχρι και έξι (6) ημέρες πριν από τη 
λήξη της άνω προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

7. Τα έξοδα των υποχρεωτικών δημοσιεύσεων της 
διακήρυξης στον τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο της με¬ 
λέτης. 

Βόλος, 8 Ιουνίου 2007 

Ο Αντινομάρχης 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ 

-♦- 

( 2 ) 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΣ 

Αριθμ. 5414 

Ο Δήμαρχος Γέρας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές και, κριτήριο κατακύρωσης την 
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συμφερότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ 
(ΥΑ 11389 ΦΕΚ 185/23.3.1993 τεύχος 3) για την προμήθεια 
ενός απορριμματοφόρου οχήματος, τύπου πρέσας, χωρη¬ 
τικότητας 6 Μ 3 , προϋπολογισμού 80.000,00 € συμπεριλαμ¬ 
βανομένου ΦΠΑ με χρηματοδότηση από το Αναπτυξιακό 
Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΘΗΣΕΑΣ. 

Στο διαγωνισμό για την υποβολή προσφορών γίνο¬ 
νται δεκτοί φυσικά πρόσωπα, εγγεγραμμένα στο οικεία 
μητρώα του άρθρου 7 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεταιρισμοί και 
ενώσεις Προμηθευτών. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί 17.7.2007, ημέρα Τρίτη, 
με ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών την 10:00 
π.μ., και ώρα λήξης την 11:00 π.μ. στα γραφεία του Δήμου 
Γέρας στον Παπάδο Λέσβου. 

Εγγύηση συμμετοχής 5% επί της συνολικής προϋπο- 
λογισθείσης δαπάνης. 

Πληροφορίας για τη διακήρυξη μπορούν να ζητήσουν 
οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία του Δήμου Γέρας 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Όνομα αρμοδίου υπαλλήλου: Δημήτριος Παπάζογλου, 
Ελπίς Αβαγιανού. Τηλ. 2251082220, 63993 

Παπάδος, 12 Ιουνίου 2007 

Ο Δήμαρχος 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΖΑΜΤΡΑΚΗΣ 

-♦- 

(3) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
«Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» 

Αριθμ. 6366 

Ανακοινώνουμε ότι το Γ.Ν.Θ. «Ο Αγιος Δημήτριος» 
μετά την υπ’ αριθμ. Ιΐη/θέμα 8° 31.5.2007 απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου, επαναπροκηρύσσει τον ανοικτό 
διαγωνισμό της 21.3.2007 για την προμήθεια ορισμένων 
ειδών που δεν προσφέρθηκαν, με Κ.Α. 2008-01000 «ΑΝΑ¬ 
ΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ» ενταγμέ- 
νου στο ΕΠΠ έτους 2006 της Β'Δ.Υ.ΠΕ. Κεντρικής Μακε¬ 
δονίας (νυν ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ), για ένα 
έτος με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης και με κριτήριο 
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. 

Προϋπολογισμού: € 40.486,68 

Τόπος παράδοσης: Αποθήκη του Νοσοκομείου 

Γλώσσα: Ελληνική 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 16.7.2007 ημέρα 
Δευτέρα μέχρι τις 14:00 μ.μ. στο γραφείο Προμηθειών. 

Ημερομηνία (αποσφράγισης προσφορών: 17.7.2007 
ημέρα Τρίτη ώρα 11.00 π.μ. στην αίθουσα διαγωνισμών 
του Νοσοκομείου. 

Η αίτηση θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με τα δικαιολο- 
γητικά που αναφέρονται στο άρθρο 6 του π.δ. 394/1996 
(ΦΕΚ 266/Α/4.12.1996) καθώς και τα αναφερόμενα στην 
υπ’ αριθμ. ΕΠ 006/17.7.2007 Διακήρυξη. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της Δ/ξης στον ελληνικό 
τύπο την 15.6.2007. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 
π.μ. εως 14:00 μ.μ. από το γραφείο προμηθειών του 
Γ.ν.Θ. «Ο Αγιος Δημήτριος» Ελ. Ζωγράφου 2 ΤΚ 546 34 
τηλέφωνα 2310/212626, 2310/969330 φαξ 2310/212626. 

Θεσσαλονίκη, 7 Ιουνίου 2007 

Ο Διοικητής 
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΟΣΧΙΔΗΣ 


( 4 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
Αριθμ. 3687/2038 

1. Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυ¬ 
τοδιοίκησης Μεσσηνίας διακηρύσσει την με ανοιχτή 
διαδικασία, διενέργεια δημοπρασίας για την ανάδειξη 
αναδόχου κατασκευής του έργου: 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ - 
ΜΟΥΖΑΚΙ ΧΩΡΑ» 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με το σύστημα προ¬ 
σφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδα 
τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων 
τιμών της Υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των προ- 
σφερόμενων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης (βλ. άρθρο 
4, παρ. 2α και 4β του ν. 1418/1984 και άρθρο 7 του π.δ. 
609/1985). 

2. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 
540.000 Ευρώ και αναλύεται σε: 

Δαπάνη Εργασιών 323.818,20 € 

Γ ενικά έξοδα και Οφελος εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ) 58287,28 € 

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης Εονα- 
σιών και του κονδυλίου ΓΕ+ΟΕ) 57.315,82 €/ 

Συνολική αξία χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α 439.421,30 € 

Αναθεώρηση 14.360,22 € 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 86.218,49 € 

3. Το έργο θα εκτελεσθεί στο Νομό Μεσσηνίας της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου στην Ελλάδα. 

4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το 
ν. 1418/1984, τα εκτελεστικά του διατάγματα και το 
ν. 3263/2004, όπως αυτά θα ισχύουν κατά την ημερομη¬ 
νία αποστολής της περίληψης Διακήρυξης για δημοσί¬ 
ευση στον ελληνικό τύπο, καθώς και με τους όρους του 
τεύχους της αναλυτικής διακήρυξης. Κριτήριο για την 
ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή, όπως 
ειδικότερα ορίζεται στο ν. 3263/2004. 

5. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. 
της Ν.Α. Μεσσηνίας που βρίσκεται στον 3ο όροφο του 
Διοικητηρίου της Νομαρχίας (Ψαρών 15). Ως ημερομη¬ 
νία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών 
στο διαγωνισμό, ορίζεται η 3.7.2007, ημέρα ΤΡΙΤΗ και 
ώρα 10:00 π.μ.. Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί 
η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν 
διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα 
διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με 
πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνω¬ 
στοποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν 
τη νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγω¬ 
νισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία 
μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδι¬ 
ους όρους και προϋποθέσεις. 

Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες μπορούν 
να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και 
να συμμετάσχουν σ’ αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν 
εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά. Στην 
περίπτωση αυτή τεύχη μπορούν να δίδονται μέχρι και 
δύο εργάσιμες ημέρες πριν το διαγωνισμό (η ημέρα του 
διαγωνισμού δεν προσμετράται). 

Οι ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις καταθέτουν 
το φάκελο προσφοράς ιδιοχείρως στην Επιτροπή του 
Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 
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παρ. 44 του ν. 1416/1984. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας 
κατατίθεται από όλους τους κοινοπρακτούντες μαζί είτε 
από κοινό εκπρόσωπο τους σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις. Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισ¬ 
σοτέρων προσφερόντων / διαγωνιζομένων από το ίδιο 
φυσικό πρόσωπο. 

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι, που προέρχονται από κράτη 
- μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και από κράτη που έχουν 
κυρώσει τη συμφωνία του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμ¬ 
βάσεις, μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους και 
ταχυδρομικά. Η Δ.Τ.Υ. της Ν.Α. Μεσσηνίας που διεξάγει 
το διαγωνισμό δεν έχει ευθύνη, για την τυχόν εκπρόθε¬ 
σμη άφιξη της προσφοράς στο πρωτόκολλό της. 

Όσον αφορά στην αποσφράγιση των οικονομικών 
προσφορών, θα είναι δημόσια και θα ακολουθηθεί η 
διαδικασία όπως αυτή αναγράφεται στην αναλυτική 
διακήρυξη. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται: Με την υπ’ αριθμ. 37/2007 
απόφαση του Ν.Σ. Μεσσηνίας της ΝΑΜ της 7ης συνεδρί¬ 
ασης της 12.3.2007 συμπεριελήφθη στο πρόγραμμα ΚΑΠ 
2007 «ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» συνολικής πί¬ 
στωσης 1.697.328 € η μελέτη με τίτλο ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΑ¬ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ - ΜΟΥΖΑΚΙ-ΧΩΡΑ με 
ποσό 111.328 € (62.328 € από ΚΑΠ 2007 + 49.000 € από 
ΚΑΠ 2006) και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέ- 
πονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της 
κράτησης 6%, του άρθρου 27 παρ. 34-37 του ν. 2166/1993 
ΦΕΚ 137 Α/24.8.1993). 

7. Εφόσον εφαρμόζεται το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες 
τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων 
τιμών της υπηρεσίας και έλεγχο ομαλότητας των προ- 
σφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης (άρθρο 
4 παράγραφος 4β του ν. 1418/1984 και άρθρο 7 του π.δ. 
609/1985), δεν προβλέπεται η υποβολή εναλλακτικών 
προσφορών με βάση το άρθρο 14 του π.δ. 609/1985. 

8. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

Α. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

αΐ. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., για 
έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με 1η ή 2η τάξη πτυχίο. 

α2. Με 3η τάξη πτυχίο για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ εφ όσον 
η Επιχείρηση έχει έδρα το Νομό εκτέλεσης του έργου 
ή έχει δηλώσει αυτός, ως δεύτερο Νομό στην Επιτροπή 
τήρησης του ΜΕΕΠ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
«Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.ΕΠ, 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Β. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 


7 του πδ. 809/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Γ. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 
609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης 
στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπο¬ 
λογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει 
και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία 
εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογι¬ 
σμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον 
δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋ¬ 
πολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Δ, Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε με¬ 
μονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

9. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει να κατα¬ 
τεθούν, από κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυητικές επιστολές 
του ΤΣΜΕΔΕ ή Τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην 
Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή 
του Ε.Ο.Χ. ή του Π.Ο.Ε., συνοδευόμενες από μετάφραση 
τους στην ελληνική γλώσσα, συνολικού ποσού 8.789 
Ευρώ (2% του προϋπολογισμού), χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ, οι οποίες θα απευθύνονται είτε στην υπηρεσία που 
διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στο φορέα κατασκευής, 
είτε στον κύριο του έργου και σε περίπτωση διαγω- 
νιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ 
όλων των μελών της και θα παρέχονται όπως ορίζεται 
στην παρ. 1 του άρθρου 23 του π.δ. 609/1985. Η ως άνω 
εγγυητική επιτρέπεται να έχει προθεσμία ισχύος που 
όμως δε θα είναι μικρότερη των δέκα (10) μηνών από 
την ημέρα του διαγωνισμού. 

10. Ο χρόνος ισχύος της οικονομικής προσφοράς, 
ορίζεται σε εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία κα¬ 
τάθεσής της. 

11. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι οκτώ (8) 
ημερολογιακοί μήνες. 

12. Η υποχρέωση προσκόμισης δικαιολογητικών Χρη¬ 
ματοδοτικής και Οικονομικής Ικανότητας υφίσταται στις 
περιπτώσεις δημοπράτησης έργων με συνολικό προϋ¬ 
πολογισμό ανώτερο της 4ης τάξης του ΜΕΕΠ. (χωρίς 
αναθεώρηση και ΦΠΑ). 

13. Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, 
το οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την 
προσφορά τους, καθώς και τα συμβατικά τεύχη δημο¬ 
πράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) με 
στοιχεία 2, 4, 5, 8, 7 και 8 της αναλυτικής διακήρυξης, 
διατίθενται από την Δ.Τ.Υ. της Ν.Α. Μεσσηνίας, οδός 
Ψαρών 15, Τ.Κ.24100. Πληροφορίες Σκρομπόλα - Ξυνού 
τηλ· 27210-44335, ίαχ. 27210-95853 

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερομέ¬ 
νους από την Δ.ΤΥ. της Ν.Α. Μεσσηνίας που διεξάγει 
το διαγωνισμό, μέχρι και την 28.6.2007, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ. 
Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργό¬ 
τερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την 
υποβολή της αίτησης χορήγησης. Γ ια την παραλαβή 
των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν την δα¬ 
πάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε τριάντα 
(30) Ευρώ. 
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Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρούμενης της 
ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν γνώση των υπόλοιπων 
στοιχείων και υπαρχουσών μελετών, ερευνών κλπ., στα 
γραφεία της Δ.Τ.Υ. της Ν.Α. Μεσσηνίας, που διεξάγει το 
διαγωνισμό κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπο¬ 
ρούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών, με δαπάνες 
και φροντίδα τους. 

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι από τα κράτη -μέλη της Ε.Ε., 
του Ε.ΟΧ και τα κράτη που έχουν κυρώσει τη σύμβα¬ 
ση του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις μπορούν να 
παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, 
εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συ¬ 
νεννόησης με την υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, 
πέραν της αναφερομένης στην παράγραφο 2.1 δαπάνης 
και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η 
υπηρεσία αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των 
Ελληνικών Ταχυδρομείων η ιδιωτικών εταιρειών μετα¬ 
φοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για 
την έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερόμενο. 

Περισσότερες πληροφορίες θα δίνονται καθημερινά 
στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. της Ν.Α. Μεσσηνίας όλες τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 27210-44335, 
44336 (Ραχ: 27210-95853). 

Η δαπάνη δημοσίευσης της παρούσης βαρύνει την 
ανάδοχο επιχείρηση. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η παραπάνω δημοσίευση πρέπει 
να γίνει με βάση την κοινή υπουργική απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Τύπου -Μ.Μ.Ε. υπ’ αριθμ. 
2/20118/21.9.2001. 


Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Δημοσίων 
Επενδύσεων προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατά¬ 
θεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.628,40 ευρώ και ισχύ 
τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής 
του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 180 ημέρες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού προερχόμενοι όλες τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών Κορίνθου 327, 2ος όροφος μέχρι 
και τις 28.6.2007. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-638216, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 2010-638200, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινω¬ 
νία Πολυχρονοπούλου. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το 
εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα 
τύπου Β 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη 
Νομαρχιακή Επιτροπή Μελετών και Εκτέλεσης έργων 
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχάίας. 

Πάτρα, 12 Ιουνίου 2007 

Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 6 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 


Καλαμάτα, 11 Ιουνίου 2007 

Με εντολή Νομάρχη 
Ο Δ/ντής Τ.Υ. Ν. Μεσσηνίας 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΕΑΣ 
-♦- 

(5) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΪΑΣ 
Αριθμ. 4029 

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυ¬ 
τοδιοίκησης Αχάίας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό 
για την ανάθεση του έργου: «Κατεδάφιση 1ου Δημοτικού 
Σχολείου Κ. Αχάίας και υποδομές προκατασκευασμένων 
αιθουσών» με προϋπολογισμό: 100.000,00, ευρώ μετά 
του Φ.Π.Α. 

Το έργο εντάσσεται στην κατηγορία οικοδομικών έρ¬ 
γων με προϋπολ. 81.420,00 € (δαπάνη εργασιών ΓΕ και 
ΟΕ και απρόβλεπτα). 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 3 μήνος Ιουλίου 2007 
ημέρα Τρίτη, και ώρα 10 π.μ. (λήξη παραλαβής προσφο¬ 
ρών) στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ν. Αχάίας στην Πάτρα Κο¬ 
ρίνθου 327 2ος όροφος από την αρμόδια Επιτροπή: 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές Ελληνικές Ε.Ε. εγ¬ 
γεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, στην Α1, Α2, 1η τάξη της κα¬ 
τηγορίας οικοδομικών έργων και κατά τις σχετικές 
διατάξεις του ν. 1418/1984 και του ν. 2229/1994 μαθώς 
και της ΕΔ2α/01/27 ΦΝ 294/18.3.1985 και Δ170/03/74/ΦΝ 
312/16.12.1994 αποφάσεις Υπουργού ΥΠΕΧΩΔΕ και τα π.δ. 
609/1985, π.δ. 472/1985, και π.δ. 368/1994 καθώς και των 
ν. 2940/2001 και ν. 3263/2004. 

Όριο έκπτωσης του άρθρου 4 παρ. 2 του ν. 3263/2004 
ορίζεται το 12% επί τοις εκατό. 


Αριθμ. 23901 


Ο Δήμαρχος Αγρίνιου προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο 
μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, 
για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: 

«ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΣΥ¬ 
ΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ 
ΤΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ( ΟΔΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ κ.λπ. ΟΔΟΙ)» με 
ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 4 παράγραφος §4α του ν. 1418/1984 και του 
άρθρου 6 του π.δ. 609/1985 

Προϋπολογισμού: 104.577,57 € Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α. & Ανα¬ 
θεώρηση) και συνολικού προϋπολογισμού: 125.000,00 € 
Ευρώ (Με Φ.Π.Α) 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη αναλύεται ως εξής: 


ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΓΕ&ΟΕ (28%) 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 

Φ.Π.Α 

ΣΥΝΟΛΟ: 


71.044,55 

19.892,47 

13.640,55 

464,45 

19.957,98 

125.000,00 


Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 3.7.2007 ημέρα Τρί¬ 
τη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), στα 
γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δή¬ 
μου (Γραφείο 5,1ος όροφος, διασταύρωση οδών Παλαμά 
και Λ. Μαβίλη αριθμ. 6, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής 
και των νόμιμων εκπροσώπων των ενδιαφερομένων. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΑΝΤΑΠΟ¬ 


ΔΟΤΙΚΑ- ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Π.Ε. 


Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην: 
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• Α2 τάξη για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟ- 
ΛΟΓΙΚΑ 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε. Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/85. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχεί¬ 
ρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον 
προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.ΠΑ.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη Α1 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατη¬ 
γορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, με τις προϋποθέσεις 
της παρ. 42 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει 
(αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

5. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε με¬ 
μονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατά¬ 
ξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Για τον διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύ¬ 
ουν οι διατάξεις των ν. 1418/1984, π.δ. 609/85, π.δ. 410/1995, 
π.δ. 171/1987, όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και 
ισχύουν μέχρι σήμερα καθώς και του ν. 3263/2004. 

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσό των 2.091,55 €. Η εγγυητική επιστολή απευθύνονται 
είτε στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε 
στο φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου και 
σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να 
είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της 

Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό 
έκπτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου 
12%, κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει πρόσθετη εγγύηση καλής 
εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 
2 του άρθρου 4 του ν.3263/2004. 

Οι απαιτούμενες εγγυήσεις θα πρέπει να παρέχονται 
μόνο από ελληνικές τράπεζες ή το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 


Η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου, είναιΈξι 
(06) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

Έντυπο Οικονομικής προσφοράς για συμπλήρωση 
καθώς και τεύχη δημοπράτησης, διατίθενται από τα 
γραφεία του φορέα μέχρι και την 28.6.2007 έναντι του 
ποσού των 20,00 €. 

Πληροφορίες στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας 
Δήμου Αγρίνιου επί της οδού Παλαμά και Μαβίλη 6,1ος 
όροφος, γραφείο 3, (τηλ. 26410-58994 ίαχ 26410-58968) 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Κάθε ενδιαφερόμενος επιτρέπεται να υποβάλει μία 
μόνο προσφορά η οποία θα αφορά το σύνολο του δη- 
μοπρατούμενου ποσού. 

Αγρίνιο, 12 Ιουνίου 2007 

Ο Δήμαρχος 
ΠΑΥΛΟΣ ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ 

-♦- 

(7) 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Αριθμ. 20413 

1. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου προκηρύσσει ανοικτό δημό¬ 
σιο διαγωνισμό (παρ. 2α του άρθρου 4 του ν. 1418/1984, 
όπως αυτός ισχύει, και υπό τις προϋποθέσεις του 
ν. 3263/2004) για την ανάθεση του έργου: «Ανέγερση 
Νέου Κοιμητηρίου στην περιοχή Αη-Γιάννη (Φάση ΣΤ')», 
με προϋπολογισμό 1.142.400,00 ευρώ με Φ.Π.Α. (695.019,50 
Ευρώ δαπάνη εργασιών, 125.103,51 Ευρώ δαπάνη ΓΈ & 
Ο.Ε. 123.018,45 Ευρώ δαπάνη απροβλέπτων, 16.858,54 
Ευρώ δαπάνη αναθεώρησης). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα 
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγρα¬ 
φή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα πις υπηρεσίας, 
οδός Ανδρόγεω 2, 71202 Ηράκλειο, μέχρι τις 28.6.2007 
με καταβολή ποσού 15 Ευρώ στο ταμείο του Δήμου. 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-399191, ΡΑΧ επικοινω¬ 
νίας 2810-229207, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία 
Εμμανουήλ Μανουσάκης. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 3.7.2007, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10,00 (λήξη επίδοσης προσφορών) στο 
δημοτικό κτίριο που βρίσκεται στην οδό Ανδρόγεω 2 
-2ος όροφος και το σύστημα υποβολής προσφορών 
είναι το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά 
έκπτωσης κατά ομάδες εργασιών του άρθρου 7 του 
π.δ 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές 
επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ του Υ.ΠΕ. 
ΧΩ.Δ.Ε, εφόσον ανήκουν στην Δεύτερη τάξη και 
άνω για έργα κατηγορίας Οικοδομικά βάσει του ν. 
2940/2001, καθώς και εργοληπτικές επιχειρήσεις εγ¬ 
γεγραμμένες σε επίσημους καταλόγους αναγνωρι¬ 
σμένων εργοληπτών της ΕΈ. ή / και του Ε.Ο.Χ. ή / 
και των κρατών που έχουν υπογράψει τη συμφωνία 
του Π.Ο.Ε., σε κατηγορία και τάξεις αντίστοιχες με 
τις παραπάνω του ΜΕΕΠ. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 18.863,00 ΕΥΡΩ 
και ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημερο¬ 
λογιακών ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του 
διαγωνισμού. 
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6. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Σ ΑΤΑ 
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Δημαρχιακή Επιτροπή Ηρακλείου. 

Ηράκλειο, 7 Ιουνίου 2007 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ 

-♦- 

( 8 ) 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 

Αριθμ. 1328 

Ο Δήμαρχος Κερκυραίων προκηρύσσει ανοικτό δια¬ 
γωνισμό για την ανάθεση ταυ έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΕΤΩΠΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΠΗΛΙΑΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟ¬ 
ΛΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» - Β Φάση, προϋπολογισμού 325.000,00 € 
(με ΦΠΑ). 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: 

Κατηγορία οικοδομικών με προϋπολογισμό 269.287,05 € 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ,λπ.) καθώς και έντυπο Οικονομικής 
Προσφοράς από το Γραφείο Παλιάς Πόλης του Δήμου 
Κερκυραίων, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 6α, από τη Γραμ- 
ματεία (τηλ. 2661024601), κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες και μέχρι δύο (2) εργάσιμες ήμερες πριν από την 
ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας (χωρίς να 
ττροσμετράται η ημέρα του διαγωνισμού). Η διακήρυξη 
του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον 
Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου Γ. 

2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 10 Ιουλίου 2007 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία των Τεχνι¬ 
κών Υπηρεσιών του Δήμου Κερκυραίων Λεωφ. Αλεξάν¬ 
δρας 6α και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι 
επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών κατά 
το άρθρο 7 του π.δ. 809/1985. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοι¬ 
νοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ., που καλύπτουν 
τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξη Α2 στην 
κατηγορία οικοδομικών. 

β) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη Α2 του Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατη¬ 
γορίας οικοδομικών, με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 
του άρθρου 18 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει. 

γ) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο. 

3. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 8.385,74 ευρώ θα 
απευθύνεται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγω¬ 
νισμό, ε (τ« στο φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του 
έργου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας 
πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της, και 


κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρ/κών & Δα¬ 
νείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας 
ή του ΤΣΜΕΔΕ και ισχύ τουλάχιστον εκατό (100) ημερών, 
μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος 
ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 

4. Το έργο χρηματοδοτείται από το Γ' Π.Ε.Π. Ιονίων Νή¬ 
σων με Κ. ΣΑΕΠ: 2006ΕΠ02230109 (80% χρηματοδότηση 
Ε.Τ.Π.Α., 20% χρηματοδότηση από Εθνικούς πόρους), με 
σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του έτους 2006, 
325.000,00 ευρώ στον Κ.Α. 30.7311.011. 

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

5. Το αποτέλεσμα της δημοπράτησης θα εγκριθεί από 
τη Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Κερκυραίων. 

6. Η προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται συ- 
νολοκά σε δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες από την 
υπογραφή της σύμβασης. 

Κέρκυρα, 12 Ιουνίου 2007 

Ο Δήμαρχος 
ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΙΚΑΛΕΦ 

-♦- 

Ο) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

Αριθμ. 3119 

Ο Δήμαρχος - Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου, διακηρύσσει 
ότι εκτίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Υ.Α. ΕΚΠΟΤΑ 
(11389 ΦΕΚ Β 185/23.3.1993) σε πρόχειρο διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης 
τη χαμηλότερη προσφορά, η προβολή και δημοσιότητα 
του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου, ενδεικτικού προϋπολο¬ 
γισμού 36.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Οι προσφορές θα είναι στην Ελληνική γλώσσα και η 
τιμή σε ευρώ. Στο διαγωνισμό για την υποβολή προ¬ 
σφορών γίνονται δεκτοί: 

α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 

β) Συνεταιρισμοί. 

γ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προ¬ 
σφορά, γραμμένοι στα οικεία μητρώα του άρθρου 7 
του ΕΚΠΟΤΑ με τον τρόπο που περιγράφει ο ανωτέρω 
κανονισμός στο άρθρο 11. 

Εγγύηση συμμετοχής 1.800,00 €, κατά τα λοιπά ως το 
άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ. Χρόνος ισχύος της εγγύησης 
συμμετοχής στο διαγωνισμό 2 μήνες. Οι προσφορές θα 
αποσφραγισθούν την 20η του μήνα Ιουνίου του έτους 
2007, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα από 10.00 
μέχρι 11.00 στα γραφεία του Δήμου (αίθουσα συνεδρι¬ 
άσεων) από αρμόδια επιτροπή. Οι προσφορές μπορούν 
να περιέλθουν στην αρμόδια υπηρεσία με οποιανδήποτε 
τρόπο μέχρι την προηγουμένη ημέρα διενέργειας του 
διαγωνισμού ή να παραδοθούν στην επιτροπή στον 
τόπο διαγωνισμού μέχρι την ώρα αποσφράγισης των 
προσφορών. 

Γ ια περισσότερες πληροφορίες στο Δήμο Οροπεδίου 
Λασιθίου τηλ. 28443-40146, αρμόδια υπάλληλος Μαρία 
Μπελενιώτη. 

Τζερμιάδων, 12 Ιουνίου 2007 

Ο Δήμαρχος 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΛΙΑΡΑΣ 
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( 10 ) 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Αριθμ. 835 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΔΟΠΑΕΗ, προκηρύσσει 
μειοδοτικό διαγωνισμό, προκειμένου να ανακηρύξει 
προμηθευτή καυσίμων για θέρμανση για τα ΚΕΠΑ του 
Δήμου Ηρακλείου, για το έτος 2007, καλεί τους ενδια¬ 
φερομένους να καταθέσουν τις προσφορές τους στις 
27.6.2007 ημέρα Τετάρτη & ώρα 10:00 -10.30 π.μ. το δε 
άνοιγμα των οικονομικών προσφορών θα γίνει την ίδια 
ημέρα και ώρα 11:00 στα γραφεία του Οργανισμού, επί 
της οδού Μ. Παπαδοπούλου 4 (2ος όροφος) ενώπιον 
της αρμόδιας Επιτροπής (ΕΚΠΟΤΑ). 

Οι ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του ΔΟΠΑΕΗ σε 
πετρέλαιο θέρμανση για το 2007 προβλέπονται περίπου 
σε 60.000 λίτρα και το ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τις 55.000,00. 

Ο ανάδοχος της προμήθειας θα υπογράψει σχετική 
σύμβαση για ένα χρόνο με διάστημα παράτασης 2 μη¬ 
νών και θα προσκομίσει σχετική εγγυητική επιστολή 
συμετοχής 2.750,00 ευρώ. 

Τυχόν διευκρινήσεις μπορούν να ζητήσουν οι ενδι¬ 
αφερόμενοι από το τμήμα Προμηθειών των Παιδικών 
Σταθμών του Δήμου Ηρακλείου, επί της οδού Μ. Παπα¬ 
δοπούλου 4 (2ος όροφος) Τηλ, 2810.300-100. 

Ηράκλειο, 18 Μα'ΐου 2007 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 11 ) 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

Αριθμ. 8753 

Ο Αντιδήμαρχος Μυτιλήνης ανακοινώνει ότι εκτίθεται 
σε ανοικτή δημοπρασία το έργο: 

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΡΙΠΙΔΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΛΟΥΤΡΩΝ» 

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα 
υποβληθεί με το σύστημα των επιμέρους ποσοστών 
έκπτωσης, του άρθρου 4 παρ. 4β του ν. 1418/1984 και 
του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985, με κριτήριο για την 
ανάθεση της σύμβασης τη χαμηλότερη τιμή υπό τις 
προϋποθέσεις του ν. 3263/2004, προϋπολογισμού μελέ¬ 
της 33.900,00 ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). 

Το έργο χρηματοδοτείται από τη Νομαρχιακή Αυτοδι¬ 
οίκηση Λέσβου και μέσω προγραμματικής σύμβασης που 
έχει υπογράφει με τον Δήμο Μυτιλήνης και υπόκειται 
στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, 
περιλαμβανομένης και της κράτησης 6%ο του άρθρου 27 
παρ. 34-37 του ν. 2166/1993 (Φ.Ε.Κ. 137 Α/24.8.1993). 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα πλαίσια της υλοποίησης 
της 317/2007 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυ¬ 
τιλήνης. 

• Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 


χειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με 
έδρα οπουδήποτε στην Ελλάδα: 

- Α1 ή Α2 ή 1ης τάξης για έργα οικοδομικά 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα μέ ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων, με πς 
προϋποθέσεις της παρ. 42 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984, 
όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων που είναι 
γραμμένες στα νομαρχιακά μητρώα του Νομού Λέσβου 
με δυνατότητα ανάληψης έργων αντίστοιχου προϋπο¬ 
λογισμού. 

5. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε 
μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή¬ 
ματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες 
διατάξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρή¬ 
σεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων 
Έργων. 

• Η διενέργεια του διαγωνισμού για το παραπάνω 
έργο, διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται ανα¬ 
λυτικά στο άρθρο 7 της διακήρυξης της δημοπρασίας. 

• Ο τρόπος κατάθεσης των δικαιολογητικών και των 
προσφορών αναγράφεται στα άρθρα 3, 4, 9, 10, 13, 14, 
23 και 24 της διακήρυξης της δημοπρασίας . 

• Η δημοπρασία θα διενεργηθεί την 3/7/2007 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 9.30 π.μ. και με ώρα λήξης υποβολής των 
προσφορών την 10.00 π.μ. στο κτίριο του Δημαρχεί¬ 
ου Μυτιλήνης Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17 (1ος όροφος 
γραφείο Δ.Ε.Υ.Α.Μ.). 

• Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό εκ- 
δίδεται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 15 της 
διακήρυξης και ορίζεται σε εξακόσια ευρώ (600,00 €). 

• Τα τεύχη δημοπράτησης και το έντυπο οικονομικής 
προσφοράς , θα χορηγούνται στις ενδιαφερόμενος επι¬ 
χειρήσεις μέχρι και την Πέμπτη 28.6.2007 και ώρα 13.30. 
Για την παραλαβή τους οι ενδιαφερόμενοι καταβάλουν 
στο Ταμείο του Δήμου Μυτιλήνης, το ποσό των είκοσι 
ευρώ (20.00 €). 

• Πληροφορίες στον Χτενέλλη Μιχάλη ή Μάγου Λου- 
κία (τηλ. 2251 0 27777). 

Μυτιλήνη, 13 Ιουνίου 2007 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΤΕΡΕΛΛΗΣ 
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ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Αριθμ. 34435 

1. Η Νομαρχιακή Επιτροπή Τεχνικών Έργων, Πολεο¬ 
δομίας, Περιβάλλοντος, της Νομαρχίας Αθηνών, προ¬ 
κηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έρ¬ 
γου «Ανακατασκευή του Πολιτιστικού Κέντρου «Παλαιού 
Δημαρχείου» που επλήγη από το σεισμό της 7.9.1999» 
στο Δήμο Χαϊδαρίου, με προϋπολογισμό 2.921.550,85 
ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες 
κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με 
προϋπολογισμό 1.371.375,21 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ 
και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία Η/Μ, με προϋπο¬ 
λογισμό 722.327,39 ΕΥΡΩ.(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ 
και απρόβλεπτα). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρα¬ 
λάβουν το έντυπο της οικονομικής προσφοράς και να 
πληροφορηθούν για τη μελέτη του έργου από την έδρα 
της υπηρεσίας Κηφισίας 125-127, 6ος όροφος γρ. 601, 
μέχρι τις 19η Ιουλίου 2007 ημέρα Πέμπτη. Τα συμβατικά 
τεύχη διατίθενται στο φωτοτυπείο Κηφισίας 125- 127 
τηλ. 210 6993718, στην τιμή του κόστους αναπαραγωγής 
τους μέχρι και την παραπάνω ημερομηνία. Η διακήρυξη 
του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον 
υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210 6984016 , ΡΑΧ επι¬ 
κοινωνίας 210 6984018, αρμόδιος υπάλληλος για επικοι¬ 
νωνία I. Τσαρούχη. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 31.7.2007, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10η πμ και το σύστημα «Μελέτη κατα¬ 
σκευή» σύμφωνα με το άρθρο 10 του π.δ. 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.Ε.Π. που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου, ήτοι τάξης 3η και άνω στην κατηγορία ΟΙ¬ 
ΚΟΔΟΜΙΚΑ, τάξης 2η και άνω στην κατηγορία Η/Μ, β) 
αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά 
την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρό¬ 
μοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

Η σύνταξη των οριστικών μελετών της προσφοράς και 
των μελετών εφαρμογής (μετά την ανάδειξη του ανα- 
δόχου) θα γίνει από την εργοληπτική επιχείρηση σε συ¬ 
νεργασία με μελετητικά γραφεία που διαθέτουν τα εξής 
πτυχία: Γ'- Δ' τάξης για την κατηγορία 6 - Αρχιτεκτονικές 
μελέτες κτιριακών έργων, Γ'- Δ'τάξης για την κατηγορία 8 
- Στατικές μελέτες και Γ'- Δ' τάξης για την κατηγορία 9 - 
Μελέτες Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές, Ηλεκτρονικές. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 48.156,00 ΕΥΡΩ και 
ισχύ τουλάχιστον 300 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγω¬ 
γής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 270 ημερών. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Αττικής. Προ¬ 
καταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Νομαρχιακή Επιτροπή Τεχνικών'Εργων Πολεοδομί¬ 
ας, Περιβάλλοντος της Νομαρχίας Αθηνών. 

Αθήνα, 12 Ιουνίου 2007 

Η Πρόεδρος Νομαρχιακής Επιτροπής 
ΧΑΡΑ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ 


(13) 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 
Αριθμ. 5889 

Ο Οργανισμός Εργατικής Εστίας, προκηρύσσει ανοι¬ 
κτό επαναληπτικό διαγωνισμό, που θα γίνει στα γρα¬ 
φεία του Οργανισμού στην Αθήνα Αγησιλάου 10, στις 
2.7.2007 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. σχετικά με 
την προμήθεια ειδών, οπωρολαχανοπωλείου, νωπού 
κρέατος, πουλερικών και καταψυγμένων ψαριών προ¬ 
ϋπολογισμένης δαπάνης 60.000 € περίου, για τους 
Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Ο.Ε.Ε σε Ασπρόπυργο, 
Ελευσίνα, Αγία Βαρβάρα, Άνω Λιόσια, Κερατσίνι, Μο¬ 
σχάτο και Περιστέρι. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 
2.7.2007, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. 

Περισσότερες πληροφορίες και έντυπα διακηρύξε¬ 
ων δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα 
γραφεία του Οργανισμού μας στην Αθήνα, Αγησιλάου 
10, τηλ. 2105286093. 

Η δαπάνη δημοσίευσης βαρύνει τον Οργανισμό Ερ¬ 
γατικής Εστίας. 

Αθήνα, 13 Ιουνίου 2006 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΑΠΗΣ 

-♦- 

(14) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 
Αριθμ. 13624 

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών ύστε¬ 
ρα από την υπ’ αριθμ. 18/8.5.2007 απόφαση του Δ.Σ. 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για 
τη προμήθεια ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ 

Προϋπολογισμός δαπάνης: 1.800.000 € συμπεριλαμβα¬ 
νομένου του ΦΠΑ. Κριτήριο Κατακύρωσης: ΧΤ 

Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει από ιδία έσοδα του 
Νοσοκομείου. Οι βασικοί όροι συμμετοχής και πληρωμής 
των υποψηφίων αναφέρονται στο π.δ. 394/1996. Η προμή¬ 
θεια θα γίνει σύμφωνα με ειδικές τεχνικές προδιαγραφές 
που αναφέρονται στη διακήρυξη με υπ’ αριθμ. 34/2007. 

Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά ατό εγγύηση 
συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα κα¬ 
λύπτει το 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης με ΦΠΑ. 

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

Πληροφορίες και τεύχη διακηρύξεων δίνονται καθη¬ 
μερινά στο Γ ραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου και 
στο τηλέφωνο 2610-999-417. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο Προμηθειών του 
Νοσοκομείου στις 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2007 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ 
και ώρα 10:00 πμ (λήξη κατάθεσης προσφορών) ενώπιον 
επιτροπής. Πληροφορίες δίνονται καθημερινά στο Γ ρα¬ 
φείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, τηλ. 2610999417. 
Πάτρα, 8 Ιουνίου 2007 
Ο Διοικητής 
Γ. ΛΙΑΤΣΗΣ 
-♦- 

(15) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 
«ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ» 

Αριθμ. 83 

Ο Πρόεδρος του Μουσείου Φωτογραφίας «Χρήστος 
Καλεμκερής» Δήμου Καλαμαριάς, προκηρύσσει ανοι- 
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χτό δημόσιο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την 
αθροιστικά χαμηλότερη προσφορά, για την έκδοση δύο 
βιβλίων (4.000 αντίτυπα συνολικά) με φωτογραφίες και 
ιστορική αναδρομή με θέμα «Ο τροχιόδρομος Θεσσαλο¬ 
νίκης, Βόλου και Σάμου» και «Ο τροχιόδρομος Αθηνών 
- Πειραιώς. Πάτρας και Καλαμάτας», καθώς και δύο θε¬ 
ματικών ενοτήτων καρτ ποστάλ (144.000 τεμ. συνολικά) 
με θεματολογία από τους Σιδηροδρόμους της Βόρειας 
και της Κεντρικής Ελλάδας, συνολικής προϋπολογιζό- 
μενης δαπάνης 74.020.00 € συμπεριλαμβανομένου του 
αναλογούντος Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Μουσεί¬ 
ου Φωτογραφίας Δήμου Καλαμαριάς, επί της Αιγαίου 
100, στις 05 Ιουλίου 2007, ημέρα Πέμπτη, ενώπιον της 
αρμόδιας επιτροπής του Μουσείου. 

Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 12.00 μ.μ. 
έως 12.30 μ.μ. κατά την οποία λήγει η προθεσμία πα¬ 
ραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της 
αποσφράγισης. 

Εάν ο διαγωνισμός δεν διεξαχθεί την παραπάνω ανα- 
φερόμενη ημερομηνία θα επαναληφθεί στις 12.7.2007, 
ημέρα Πέμπτη, τις ίδιες με παραπάνω ώρες. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί 
με την προσφορά εγγύηση συμμετοχής, για ποσό που 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋπολογισθείσης 
δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Η προθεσμία ολοκλήρωσης της έκδοσης είναι σα¬ 
ράντα πέντε (45) ημέρες από την υπογραφή της σύμ¬ 
βασης. 

Αντίγραφα διακήρυξης και πληροφορίες για το δια¬ 
γωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες 
από το γραφείο του Μουσείου. 

Αρμόδιος υπάλληλος: Θ. Αντωνιάδης. Τηλέφωνα: 
2310.418.618 ΡΑΧ: 2310.403.564. 

Καλαμαριά, 11 Ιουνίου 2007 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ 

-♦- 

( 16 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ 

Αριθμ. 30 

Ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Σφαγείων Λιδωρικίου διακη¬ 
ρύττει ότι την 3.7.2007 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη 
παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο Λιδωρικίου, 
στο Λιδωρίκι, θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία με το 
σύστημα:: προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, 
πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς 
της υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1418/1984 
όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και βελτιώθηκε με 
τους ν. 3263/2004, ν. 3212/2003, ν. 2940/2001, ν. 2372/1996, ν. 
2338/1995, ν. 2229/1994, τις διατάξεις του π.δ. 334/2000, π.δ. 
609/1985, π.δ. 210/1997, κ.α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύ¬ 
ουν σήμερα για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΥΔΡΕΥ¬ 
ΣΗ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ» προϋπολογισμού 350.000,00€ 

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών 
του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 
104/2006 της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν.Φωκίδας, ανέρχεται στο ποσό 
των 293.499,12 ΕΥΡΩ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και 
στο ποσό των 350.000,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και 


Φ.Π.Α.). Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημο¬ 
πρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία, ή αν διεξαχθεί 
μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενερ- 
γηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη 
της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί 
με ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα ημε¬ 
ρομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και 
την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να 
επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λά¬ 
βουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη 
του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων 
κ.λπ.) από την έδρα του Δήμου Λιδωρικίου, μέχρι τις 
28.6.2007 με καταβολή δαπάνης αναπαραγωγής ποσού 
€ 20,00. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά 
το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα 
τύπου Β. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία: Μεμονωμένες 
εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε-, 
εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω με τους περιο¬ 
ρισμούς περί κατώτατων ορίων για έργα κατηγορίας 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & Α2 τάξη και άνω με τους περιορισμούς 
περί κατώτατων ορίων για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟ- 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (ΣΑΣ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παρα¬ 
πάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυ¬ 
ασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/85 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 
609/85. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης 
στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπο¬ 
λογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει 
και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία 
εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογι¬ 
σμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον 
δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋ¬ 
πολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγραμμέ- 
νες στο ΜΕΕΠ Α2 τάξης και άνω για έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 
& Α2 τάξης και άνω για έργα Η/Μ σύμφωνα με την παρ. 
44 του άρθρου 4 του ν. 2940/2001 (ΦΕΚ180/6.8.2001) 
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Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για πτγ κατασκευή Δημοσίων έργων. 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2 % 
επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς τα κονδύλια 
της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. δηλαδή 5.869,98 ΕΥΡΩ 
και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς 
το Σύνδεσμο Διαχείρισης Σφαγείων Αιδωρικίου. Η ισχύς 
της θα είναι τουλάχιστον ενενήντα ημερών, μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι έξι μήνες. 

Οι εργολάβοι Δημοσίων έργων υποχρεούνται να προ¬ 
σκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που 
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δημόσια 
έργα καθώς και δελτίο φορολογικής ενημερότητας. 

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι δέκα (10) 
μήνες Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα 
«ΘΗΣΕΑΣ» 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το 
Δ.Σ. του Συνδέσμου 

Διαχείρισης Σφαγείων Αιδωρικίου 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι 
ενδιαφερόμενοι από το Σύνδεσμο Διαχείρισης Σφαγείων 
Αιδωρικίου τηλ. 2266022066 Φαξ 2266022390 (υπεύθυνος 
X. Μανιτάρας) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Λιδωρίκι, 5 Ιουνίου 2007 
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΛΑΣ 

-♦- 

(17) 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 
Αριθμ. 5860 

Ο Οργανισμός Εργατικής Εστίας, προκηρύσσει ανοικτό 
διαγωνισμό με σταθερές τιμές, που θα γίνει στα γραφεία 
του Οργανισμού στην Αθήνα Αγησιλάου 10, στις 16.7.2007 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π. μ. σχετικά με την προ¬ 
μήθεια ειδών, παντοπωλείου, κατεψυγμένων λαχανικών 
και καθαριότητας προϋπολογιζομένης δαπάνης 60.000 
€ περίου, για τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Ο.Ε.Ε 
σε Ασπρόπυργο, Ελευσίνα, Αγία Βαρβάρα, Άνω Λιόσια, 
Κερατσίνι, Μοσχάτο, Περιστέρι και Ολυμπιακό Χωριό. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 
16.7.2007, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. 

Περισσότερες πληροφορίες και έντυπα διακηρύξε¬ 
ων δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και. ώρες, στα 
γραφεία του Οργανισμού μας στην Αθήνα, Αγησιλάου 
10, τηλ. 2105286093. 

Η δαπάνη δημοσίευσης βαρύνει τον Οργανισμό Ερ¬ 
γατικής Εστίας. 

Αθήνα, 12 Ιουνίου 2007 
Ο Πρόεδροςσ του Δ.Σ. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΑΠΗΣ 

-♦- 

(18) 

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 

Αριθμ. 1975 

Ο Δήμαρχος Τανάγρας σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 
48/2007 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής εκθέτει 


σε ανοικτή δημοπρασία με το σύστημα προσφοράς με 
ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, (άρθρο 6 του π.δ. 609/1985), 
την ανάδειξη αναδόχου για την Εκτέλεση του έργου: 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΊΑΣ» με προϋπολογι¬ 
σμό: 38.278,26 € (χωρίς Φ.Π.Α.), και 45.551,13 € (με Φ.Π.Α.), 
σύμφωνα με την 59/2007 μελέτη της Τ.Υ.Δ.Κ. Βοιωτίας. 

Η πίστωση για το έτος 2007 είναι 45.500,00 € και 
προέρχεται από ΣΑΤΑ 2006δ ενώ το υπόλοιπο ποσό 
- αν απαιτηθεί - θα καλυφθεί από πιστώσεις ΣΑΤΑ (με 
νεώτερη απόφαση). 

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με το ν. 1418/1984, 
τα εκτελεστικά αυτού Προεδρικά Διατάγματα 609/1985, 
28/1980, 472/1985,171/1987, 286/1994 και τους ν. 2229/1994, 
2307/1995, 2372/1996, 2576/1998 και 3263/2005 και του 
άρθρου 6 του π.δ/τος 609/1985. 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί από την αρμόδια επι¬ 
τροπή στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Τανάγρας 
στην έδρα του Δήμου (Άρμα), στις 3.7.2007, ημέρα Τρίτη 
και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παραλαβής προσφορών). 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην Α1 ή Α2 ή 1η τάξη για έργα κα¬ 
τηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή 
από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλο¬ 
γοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

δ. Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μη¬ 
τρώα με κατασκευαστική εμπειρία αντίστοιχη του πο¬ 
σού του έργου σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού 
ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. Δ15/οικ/1056/20.1.2006. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στα κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ, 
609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης 
στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπο¬ 
λογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει 
και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 

Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη Α1 ή Α2 ή 1η του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα 
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κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 
42 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθ¬ 
μιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

5. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε με¬ 
μονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατά¬ 
ξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών Επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 
765,57€ και θα απευθύνεται στον Δήμο Τανάγρας. Η 
παραπάνω εγγυητική επιστολή δεν επιτρέπεται να έχει 
προθεσμία ισχύος μικρότερη από εξήντα (60) ημέρες. Οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν την πλήρη 
διακήρυξη και την μελέτη του έργου από την Τ.Υ.Δ.Κ. 
Βοιωτίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τηλ.: 
22610-23072 (πληροφορίες Μακρής Ιωάννης) καθώς και 
από τον Δήμο Τανάγρας με τηλ.: 22620-71338/71002 
(Πληροφορίες Κωστόπουλος Ιωάννης). 

Άρμα, 6 Ιουνίου 2007 

Ο Δήμαρχος 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 

-♦- 

(19) 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΑΙΘΗΚΩΝ 

Αριθμ. 3016 

Ο Δήμαρχος Αιθήκων προκηρύσσει ανοιχτή δημο¬ 
πρασία με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα 
προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά 
ομάδες τιμών με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους 
ποσοστών έκπτωσης για την επιλογή του αναδόχου 
για την κατασκευή του έργου «Αποχέτευση όμβριων 
στα Δ.Δ. Ελάτης, Περτουλίου, Νεραϊδοχωρίου» συνολι¬ 
κού προϋπολογισμού 162.500,00 € (με αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 
4β. του ν. 1418/1984, και του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985 
όπως ισχύει και με τους όρους του ν. 3263/2004. 

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμ¬ 
ματος «ΘΗΣΕΑΣ» και από ιδία χρηματοδότηση και η κα¬ 
τανομή της πίστωσης έχει ως εξής: 2007:139.550,07€ (ΘΗ- 
ΣΕΑΣ)+22.949,93 € (ίδια χρηματοδότηση) = 162.500,00 € και 
υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα 
αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6%ο του άρ¬ 
θρου 27 παρ. 34-37 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α/24.8.1993). 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες: 
α) Χωματουργικές εργασίες: 10.317,07 € (δαπάνη εργα¬ 
σιών με ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα), β) Αποκαταστάσεις: 
15.624,23 € (δαπάνη εργασιών με ΓΕ & ΟΕ και απρόβλε¬ 
πτα) γ) Σκυροδέματα: 70.281,74 € (δαπάνη εργασιών με 
ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα) δ) Σωληνώσεις-Εξαρτήματα: 
38.994,07 € (δαπάνη εργασιών με ΓΕ & ΟΕ και απρό¬ 
βλεπτα). 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 3η του μήνα Ιουλίου 
2007 (3.7.2007) ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (ως ημε¬ 
ρομηνία λήξης παραλαβής των προσφορών στον διαγω¬ 
νισμό ορίζεται ώρα 10:00 π.μ.), στα γραφεία του Δήμου 
Αιθήκων ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού. 
Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε 


νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προ- 
ϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ 
πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα 
ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού 
και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να 
επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην Α2, τάξη για έργα κατηγορίας 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή 
από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλο¬ 
γοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 
2 παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια 
κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα 
με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης 
κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 
609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης 
στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπο¬ 
λογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει 
και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία 
εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογι¬ 
σμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον 
δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋ¬ 
πολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμ¬ 
μένων στην τάξη Α1 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του 
άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση 
ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.705,00€ και ισχύ 
τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημερών μετά τη μέρα 
διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύων των 
προσφορών είναι έξι (6)μήνες από την ημερομηνία υπο¬ 
βολής των προσφορών. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύ¬ 
χη της μελέτης δύο εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα 
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υποβολής των προσφορών (χωρίς να προσμετράται η 
ημέρα του διαγωνισμού) δηλ. μέχρι και την 28η του Ιου¬ 
νίου (ημέρα Πέμπτη) 2007 (28.6.2007) και χορηγούνται το 
αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από 
την υποβολή της αίτησης χορήγησης. Για την παραλαβή 
των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν την δαπάνη 
αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε δεκαπέντε (15) 
ευρώ. Τα συμβατικά τεύχη του Διαγωνισμού μπορούν 
να τα παραλάβουν από τα γραφεία του Δήμου Αιθήκων 
στην Ελάτη. 

Η διακήρυξη του έργου θα έχει συνταχθεί κατά το 
εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα Γ. 

Τόπος εκτέλεσης του έργου τα Δημοτικά Διαμερί¬ 
σματα Ελάτης, Περτουλίου, Νεραϊδοχωρίου του Δήμου 
Αιθήκων. 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται 
σε οχτώ (8) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής 
της σύμβασης. 

Γ ια περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να απευ¬ 
θύνονται στα γραφεία του Δήμου Αιθήκων (Ελάτη ΤΚ: 
42032) όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Πληροφορίες στο Τηλέφωνο: 2434071210, Γαχ επικοι¬ 
νωνίας : 2434071293, ΕπιαίΙ: άίπΐ 083 ίΙ@ 0 ίθΠθί. 9 Γ, αρμόδια 
υπάλληλος για επικοινωνία Κωτή Αφροδίτη. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη 
Δημαρχιακή επιτροπή του Δήμου Αιθήκων. 

Ελάτη, 8 Ιουνίου 2007 
Ο Δήμαρχος 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΤΑΤΟΛΗΣ 
-♦- 

( 20 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
Αριθμ. 29893 

1. Η ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ, προκη¬ 
ρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΡΙΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟ¬ 
ΛΕΙΟ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ», με προϋπο¬ 
λογισμό 525.000,00 ΕΥΡΩ (Με Φ.Π.Α. και Αναθεώρηση). 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, με προϋπολο¬ 
γισμό 331.058,06 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και 
απρόβλεπτα), β) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, 
με προϋπολογισμό 83.179,92 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ 
και ΟΕ και απρόβλεπτα). 


2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας: ΚΤΙ¬ 
ΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ-ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών, μέχρι τις 28.6.2007. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 28410-98243, ΓΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 28310-98250, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινω¬ 
νία Μαρία Καρύδη και Μανώλης Βλατάκης. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 3.7.2007 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 με το σύστημα των επί μέρους πο¬ 
σοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών του άρθρου 4 παρ. 
4β του ν. 1418/1984 και του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985. 

Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η Δη¬ 
μοπρασία την 3.7.2007 ημέρα Τρίτη τότε θα διενεργηθεί 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 8 του ν. 3481/2006. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοι¬ 
νοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν 
τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις 1η και 
άνω στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, και Α1 και άνω στην 
κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. (Στην κατηγορία 
των ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ συντρέχει περίπτωση συμμετοχής 
αναβαθμισμένων επιχειρήσεων τάξεως Α2) 

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα πα¬ 
ρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

5. Περιγραφή έργου: πρόκειται για την προσθήκη κατ’ 
επέκταση δύο διώροφων κτισμάτων που θα είναι σε 
επαφή μεταξύ τους αλλά και με το υφιστάμενο σχολικό 
κτίριο του Δημοτικού σχολείου Κούτσουρα. 

6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 8.284,76 ΕΥΡΩ 
και ισχύ τουλάχιστον επτά (7) μηνών, μετά την ημέρα 
διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των 
προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 

7. Το έργο έχει ενταχθεί στο ΠΕΠ Κρήτης και χρημα¬ 
τοδοτείται από το ΕΤΠΑ κατά 80% και από Εθνική συμ¬ 
μετοχή κατά 20%. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Νομαρχιακή Επιτροπή Υποδομών και Τεχνικών Έρ¬ 
γων της Ν.Α. Λασιθίου. 

Άγιος Νικόλαος, 13 Ιουνίου 2007 

Ο Νομάρχης 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ 
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